KAZIMIERZ PIETRZYKOWSKI 


Naczelnik stacyi kolei w Schwechacie 


przeżywszy lat 47, po ciężkiej chorobie opatrzony SS. Sakramentami w dniu 18 Kwietnia 


1872, umarł w Schwechacie. 


Za duszę zmarłego odprawi się 
ZALOBNE NABOŻEŃSTWO 


w kościele sw. Andrzeja w Sobote dnia 27. Kwietnia 1872 r. o godzinie 10. z rana, na które w żalu pogra- 


żona rodzina, Krewnych, Przyjaciół i pobożnych Wiernych zaprasza. 


Kraków Drukarnia Uniwersytecka. 


